平成 21 年度 環境 放射 能 水準 調査 結果 





























(1) 大 型 水盤 に よる 月 間 降 下 物 試料 及び 定時 降水 試料 中 の 全 』 放射 能 調査 結果 








































































































































































































































































































四 上 隆 水 の 定時 採取 (定時 降水 ) A 
(mm) 月 間 降 下 量 
(MBq/km) 
平成 21 年 4 105.0 N. N.D 
5 月 40.5 | gs NE SS 2.1 N.D 
6 月 86.0 | gs ND | ND N.D N.D 
7 月 313.2 | 17 N.D | 1.6 4.5 N.D 
8 月 134.5 | 10 ND | ND N.D N.D 
9 月 48.9 | gs N.D | 2.9 2.6 N.D 
1 0 月 123.7 | 11 | 322 12.5 N.D 
1 1 月 112.8 | 10 ND | ND N.D N.D 
1 2 月 3 中 。 0 ND | ND N.D N.D 
平成 22 年 1 月 76 ND | ND N.D N.D 
2 月 20.9 | gs ND | ND N.D N.D 
3 月 102.4 | 14 ND | 2.1 4.8 0.101 
年 間 値 | 1239.8 | 122 | ND | 5.3 | ND~12.5 N. D~0. 101 
前 年 度 ま で の 過去 3 年 間 の | 317 | ND | 5.5 | ND~105.3 | N.D~0.182 














N.D : 検出 され ず 









































(2) 空間 放射 線量 率 測定 結果 

























































































a _ a ング ポス ト (ney/b) 
最高 値 最低 値 平均 値 
平成 21 年 4 月 29 | 20 | 21 
5 月 32 | 20 | 21 
6 月 36 | 20 | 21 
7 月 41 | 20 | 22 
8 月 33 | 20 | 22 
9 月 34 | 20 | 22 
1 0 月 36 | 20 | 22 
1 1 月 67 | 20 | 23 
1 2 月 41 | 19 | 23 
平成 22 年 1 月 39 | 17 | 20 
2 月 32 | 18 | 21 
3 月 38 | 18 | 21 
年 間 値 67 | 17 | 22 
前 年 度 ま で の 過去 
5 年 間 の 信 84 | 16 | 23 




































































































































































































































































































































































(3) ゲル マニ ウム 半導体 検出 器 に よる 核種 分 析 測 定 結果 
137C 前 年 度 ま で の 
採 採 給 過去 3 年 間 の 値 | その 他 の 
SN 5 5 内 され た a 
給料 衝 | 寺村 人 | a 
所 数 | 最低 値 最高 値 | 最低 値 | 最高 値 | 。 
核種 
大 気 浮遊 じん | 盛岡 市 14 回 / 年 | 4 | N.D N.D N.D | N.D 誠 mBq/m* 
降下 物 | 盛岡 市 | 毎月 112| ND |0.101| ND |0.182| な し | MDBq/km 
「 | 
N 蛇口 水 | 盛岡 市 | 6 月 |1 N.D N.D | N.D Mb mBq/L 
42. 4 29.2 | 47.5 な し Bq/kg 乾 士 
0995.emz に 江沢 村上 朋 ーー EE rs ーー 
十 1480 1130 | 1590 人 MBq/km: 
壌 9. 59 5.01 | 7.74 が Bq/kg 乾 士 
5 へ ~20 cm | 滝沢 村 | 7 月 | エー 0 Fs 1 
1100 656 | 882 2 し MBq/km: 
精 米 | 滝沢 村 | 1 月 | 1 N.D N.D |0.143 | な し Ba/kg 精米 
野 | 大 根 | 盛岡 市 | 10 月 |1 N.D N.D .D な し 
SI | OT ET EE EE eo Bq/kg 生 
米 | 白菜 | 盛岡 市 | 10 月 | 1 N.D N.D | N.D な : じ 
和牛 乳 盛岡 市 | 8 月 | 1 N.D N.D | .D が し Bq/L 
海 水 | 洋 野 町 | 7 月 |1 N.D N.D | ND が mBq/L 
海底 土 | 洋 野 町 | 7 月 |1 N.D ND | ND な し HBq/kg 乾 土 
海 | 昆布 | 洋 野 町 | 7 月 | N.D N.D |0.0794| な し 
Bq/kg 生 
匠 | 由 立 | 山田 町 | 1 月 |1 N.D N.D | N.D な し 
注 : 計数 値 が 計数 誤差 の 3 倍 を 下回る も の に つい て は IN.D」 と 表記 し て いる 。 
: 海底 土 及 び 昆 布 に つい て は 、 平 成 18 年 度 か ら 実 施し て いる 。 











